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VI.- Abstract of a Meteorological Register kept at the Cathmandu Residency, 
for July and August, 1837. By A. CampperL, Esq. Nipal Residency. 
Observations at 10 a M. |  Obs.at4 P.M. Wind ; weather ; rain. 
Bar. |Ihermometer.| Bar.| Thermometer.) — ]} Total 
Day. lat 329| Air |Wet Diff.ļat 320 "gd Wet; Dif. At 10 A. M. | At 4 P. M. |rain. 
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W. fair. W. cloudy. 086 


W. ditto. |SE. rain. 1.740 
W. ditto. SW. fine. 
SW. ditto. |SW. rain. 1.384 


24 200| 74 | 70 
25 162| 74 | 69 
26 156| 74 | 69 
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July,1|25,199| 75 | 69 6 f25,113| 80 | 7] 9 

2 185| 75 69 6 073 82 72 10 NW. cloudy. SW. clear. 
3 171| 76 | 70) 6 121| 80 | 70 | 10 | W. ditto. |SW. ditto. | 230 
4 203| 76 | 69| 7 159| 76 | 70 6 | E. ditto. E. cloudy.| 173 
5 207| 75 | 68| 7 139| 75 | 70 5 | E.ditto. |NE. ditto. 865 
6 187| 735 169| 6 099| 80 | 71 9 |NW. ditto. |NW. ditto. 064 
7 145] 15| 69| 6 053| 82 | 72 | 10 |NW. ditto. W. clear. 194 
s 099| 15|70| 5 037| 76 | 69 | 7 |NW. ditto. S. cloudy. | 942 
9 076| 70 | 66 | 4 f24,989| 77 | 70 |. dILO. W. ditto. 950 
10 | 092| 74 | 68 6 965| 75 | 70 5 W., ditto. | SW. rain. 645 
ï1 |24,973| 75 | 68 | 7 917| 76 | 69 | 7 | S. ditto. |SW. ditto. 056 
12 957| 76 1 70| 6 934! 77 | 66 | 11 |SW. ditto. f W. fair. 
13 |25,109| 76 | 66 | 10 [25,086| 78 | 66 | 12 | N. clear. W. ditto. 173 
14 234| 74 | 67 7 189| 76 | 67 9 | W. ditto. W. ditto. 
15| 314| 74|68|.6| 200| 77|70| 7 |. W. ditto. | W. ditto. 
16 | 223| 72 | 68| 4 102| 74 | 68 | 6 |SE. rain. E. cloudy. | 519 
17 08s| 73 | 69| 4 010| 717 | 72 5 E. calm, |NW. ditto. 870 
18 219| 72 1 67] 4 166| 77 | 69 | 8 |SE. rain. N. fine, 890 
19 | 235| 72| 68| 4 139| 76 | 70| 6| S. fair. W. ditto. |1.384 
20 166| 74 | 69 5 114| 74 | 70 4 S. ditto. |SE. rain. 955 
21 163| 72 | 68| 4 104| 74 | 70| 4| S. ditto. |SW. ditto. 606 
99 202| 74|70|] 4 131| 74 | 70 | 4 |SW. ditto. |SW. ditto. 200 
23 238| 74|69| 5 146| 77 | 71 | 6 |SW. ditto. W. fine. 
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27 186| 74 | 69 089| 75 | 70| 5| W. cloudy. |SE. ditto. 346 
28 162| 74 | 69 092177 TI 6| W. ditto. |SW. ditto. 259 
29 169| 75 | 70 6641.77 | Ti 6 |SW. ditto. |SW. fine. 

30 192| 74 | 70 106| 78 | 70 8 |SW. ditto. |SW. ditto. 

31 139| 75 | 69 078| 74 | 70 4 | W. ditto. (SW. rain. 1 173 
Mean, |25162*| 74 | 69 | 5 f24964t| 77 | 70] 7| 13288 
Aug.1 |25,136| 70 | 67 3 |25,080| 73 | 68 5 |SW. rain. SW. rain. 1.730 

2 164| 73 | 68| 5 099| 71 | 68| 3 |SW. fair. SW. ditto. ; 

3 212] 73 | 69 | 4 124| 73 | 70 3 | W. ditto. ISW. fair. 1.384 

4 186| 74 | 69 5 119) 73 | 70 3 ISW. ditto. ISW. rain. 346 

5 212) 74 | 69 | 5 154| 73 | 69 | 4 |SW. ditto. |SW. ditto. 259 

6 210| 74 | 69 | 5 144| 13 | 68| 5 |SE. rain. W. fair. 519 

7 202| 70 | 68| 2 140| 73 | 69 | 4 SE. ditto. S. cloudy. | 446 

B 262] 70 | 67 3 216| 70 | 68 2 |SE. ditto. SE. rain. 346 

9 263| 72 | 68| 4 202| 74 | 70 4 |SW. fair. SE. ditto. 346 

10 289| 72 | 67 5 292| 77 | 71 6| W. ditto. | W. fair, 

11 278] 741 69| 5 183| 80 | 72 8 | W. ditto. W. ditto. 

DI T305] 75 | 70 5 234| 17 | 732 5| W. ditto. W. ditto. 

13 20 75 | 70] 5 294| 73 | 70| 3) W. ditto. |SW. rain. 

14 234) 73 | 70] 3 154| 73 | 70| 3 | Sirain. |SW. ditto. |1.730 

15 WFB 73 |70 3 164i 73 | 70 3 W. fair. SW. ditto. 

16 223; 71 | 68] 3 181| 71 | 68 3 S. rain. SW. ditto. ]1.2}1 

1] 257 42 | 67 5 199| 71 | 68 3 S. fair. SW. fair. 

18 249| 71 | 66| 5 164| 78|70| s| W. ditto. |SW. ditto. 259 

19 254| 73 | 68| 5 182| 78|70| 8| W. ditto. W. ditto. 692 

20 252| 70 | 68 | 2 169| 80 | 71| 9| W. ditto. W. ditto. 

21 230| 73 | 69| 4 156| 78 | 71 7 | W. ditto. W. ditto. 

22 210| 74 |68| 6 121| 80 | 12| 8 | W. ditto. S. ditto. 100 

29 187| 76 | 69 7 W. ditto. 400 

30 323| 72 | 67| 5 232| 77 | 70| 7] W. ditto. |NW. ditto. 

31 292| 73 | 69| 4 195| 80 | 70 | 10 | W. cloudy.|NW. ditto. 200 


Mean, 25,237|72,5|68,3| 4,2 25,175|75,1|69,7| 5,4 9.968 


# Mean of Barometer for 29 days, 25,243 t Mean of 27 days, 25,107 
Ditto ditto for 2 days, 24,965 Ditto of 4 days, 24,951 
Evaporation during July 1,464 inch : fall of rain 13,285 inches. 
Evaporation during August, 1 inch ; total rain 9,968 inches only. 


